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ご使用上のご注意 


ツインバードエ業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。 
この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資 
料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することが出来ます。 


1 . お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。 

2 . お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件を 
一緒に付す必要があります。 

3 . お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等 
に利用することはできません。 

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する 
著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするもので 
はありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするも 
のでもありません。 

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、 
使用条件を遵守する必要があります。 

※このコンテンツは We b 上での使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の 
取扱説明書と同一ではありません。特にぺージ順は編集上、入れ替えている場合があります。 

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。 
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※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。 


感動をデザインします 

TWINBIRD 


家庭用 


湿度センサー付 
八イブリツド加湿器 

SK-D966 

取扱説明書 



■このたびは、お買い上げいたださまして、 
誠にありびとうございました。 

■この取扱説明書をよくお読みのラえ、 
正しくご使用ください。 

特に「安全上のご注意」は、ご使用前 
に必ずお読みいたださ、安全にご使用 
<ださい。 

■この取扱説明書は必ず保管し、必要な 
とさにお読みください。 

■この製品は一般家庭用です。 

業務用などにご使用にならないでくだ 
さい。 



安全上のごを意 . い含 

加熱気化式加湿について • • • •£ 
各部の名称とはたりき••••3,4 


安全上のごを意 . い含 

加熱気化式加湿について • • • •£ 
各部の名称とはたりき••••3,4 

使いかた . 曰〜9 

•準備 
• 運転する 

• 運転モードについて 
• 運転を停止する 


• 給水ランプび点滅したとさは 


•使い終わったら 
-持ち運ぶとさ 

お手入れと保管…… 

•10-11 

こんなとさは . 

. 12 

部品•消耗品について 


アフターサービス 

1 〇 

イ - 1 - が . . 
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ま全上のご注意 


必ずお守り < ださい。 


製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ざ、安全 
に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載していまず。次の内容（表示•図記号）をよく理解 
してか!5本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 


♦表示の説明 

( 


A ちなと！- 「死 t または重傷を負うことが 

ZIA 胃 E 3 想定される」内容です。 

V 

A A 「傷害を負ラまたは物的損害が発生 

ZlA /± 局 することが想定される」内容です。 

J 

♦図記号の説明 

は、し口まいけない「禁止」の内容です。 

〇をは、必ず実行していただく「強制」の内容です。 


0 

禁止 

0 

禁止 


分解禁止 




めれ手禁止 


A 害ち 


幼巧や子供に使用させたり、幼児の手 
の届くところでは使わないでください。 

事故やけびの恐れびあります。 

吹出□や吸気□、ずきまに指やピン、 
針金、金属物などの異物を入れないで 
<ださい。 

内部に触ると感電や異常動作をしてけびを 
することびあります。 

絶巧に分解したり修理-改造は行わな 
いで < ださい。 

発乂•感電-けびの原因にな 
ります。 

修理は、お買い上げの販売店 
または、「お客様 サービス 係」 
にご相談ください。 

電源プラグはめれた手で巧き差ししな 
いで < ださい。 

感電の原因になり 




處 

プラグを巧く 


お手入れの際は必ず電源プラグをコン 
セントか5巧いてください。 



感電やけびをする 
ことびあります。 


〇 

強制 


電源プラグを巧くときは、電源コード 
を持たずに必ず電源プラグを持って巧 
制 いて < ださい。 

電源コードび破損し、感電- 
ショート•乂災の原因になる 
ことびあります。 



0 

禁止 


電源コード-電源プラグを破損ずるよ 
5なことはしないで<ださい。 

'傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけ 
たり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ 
月長ったり、重い物を載せたりしない。 

傷んだまま使用すると、感電-ショート- 
乂災の原因になります。 


排水は、トレイを取り出してか!5巧い、 
本体か5直接は排水しないでください。 


7 mnm ± 本体内部に水び入り、感電’ 
火の原因になります。 


シヨー ト•発 


水めれ禁止 


Q 

禁止 

〇 

強制 


〇 

強制 




處 

プフクを巧く 


0 

禁止 

0 

禁止 


本体を水につけたり、水をかけたり、本 
体に直接水を入れたりしないでくださし、。 

本体内部に水び入り、 
感電■ショート • 
発乂の原因になり 
ます。 


お手入れに塩素系-酸性タイプの洗剤 
は使わないでください。 

洗剤から有毒ガスび発生し、健康を害する 
ことびあります。 

電源プラグは根元まで確実に差し込ん 
で < ださい。 

り B 元 まな 差し込みび不完全ですと、感電や 
発熱による火災の原因になります。 
傷んだ電源プラグ-ゆるんだコン 
セントは使用しないでください。 


電源プラグのほこり等は定期的にとつ 
て < ださい。 

電源プラグにほこり等びたまると、 
湿気等で絶縁不良となり、火災 
の原因になります。 

電源プラグを巧さ、乾いた布で 
ふいて < ださい。 

異常時（水漏れ、こげくさいにおいなど）は、 
運転を停止して電源プラグを巧いてくださし、。 

火災-感電の原因になります。 

運転を停止して、お買い上げの販売店また 
は、 r お客様ヴービス係」にご相談ください。 

電源コードや電源プラグび傷んだリ、 
コンセントの差し込みびゆるいときは 
使用しないでください。 

感電やシヨート-発火の恐れびあります。 

交流！ 00 vm がでは使用しないでください。 

乂災■感電の原因になります。 
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タンクを落したり、ぶつけたりしない 
で < ださい。 

タンクび破損すると水漏れ- 
空気漏れび発生し水びあふ 
れ出ることびあります。 

不安定な場所に置かないでください。 

じゅラたん等の上、傾斜した場所や高い場 
所など不安定な場所に置かないでください。 
転倒すると水びこぼれる原因になります。 

使用中や使用直後は持ち運びをしないでください。 

水びこぼれたり、感電する恐れびあります。 

家具•壁•カーテン•天井などの近くで 
使わないでください。 

シミびついたり、カビの発生、変形 • 変色の原 
因になります。 

水道水於外は使わないでください。 

f 一般に水道水は塩素殺菌処理をされて、 

I おり、雑菌び繁殖しにくいためです 。 ) 

ミネラルウォーター•アルカリイオン水•井戸水¬ 
を水器の水などを使用すると、 水あかび多くな 
ったり、カビや雑菌び繁殖しやす<なります。 

直射日光のあたるところや暖房器具の 
上や近くに置かないでください。 

また、寒い場所か！5急に暖かい場所に 
移動して使用しないでください。 

タンク内の空気び膨張し、水びあふれ出るこ 
とびあります。 

プラスチック部分び変形、変質することびあります。 


A 注ぞ 


加湿フイルター-吸気フイルターをは 
ずしたまま使用しないでください。 

故障の原因になります。 

壁際や窓際、エアコンの風びあたると 
ころに置かないでください。 

湿度センサーび正しく働かない原因になります。 


〇 

強制 

〇 

強制 

0 

禁止 

〇 

強制 

0 

禁止 

〇 

強制 

〇 


タンクの水は毎日新しい水道水と入れか 
え、本体内部は常に清潔に保つよう、週 
1回似上、定期的にお手入れしてくださし、。 

お手入れせずにお使いになると、ミちれや水ア 
力により、カビや雑菌び繁殖し悪臭の原因にな 
ります。まれに体質によってはカビや雑菌に対 
し過敏に反応し、健康を害することびあります。 
この場合は、医師に相談してください。 

移動時は、運転を止めて、タンクを取り出し、 
トレイ内の水を捨ててか5運んでくださし、。 

水びこぼれて家財などをめらす原因になります。 

長時間ご使用にな5ない場合は、電源 
プラグをコンセントか5巧いてくださし、。 
タンク • トレイの水も捨ててください。 

絶縁劣化による感電•漏電•乂災の原因になります。 

暖房機-テレビなどの電化製品の上や 
近くで使用しないでください。 

転倒すると感電-ショートの原因になります。 

凍結の恐れがあるときは、タンクと卜 
レイの水を捨ててください。 

凍結したまま使用すると故障の原因になります。 

吹出 □ • 吸気□をふさがないでください。 

変形や故障の原因になります。 

カーテンなどで吹出□、吸気口、湿度センサー 
をふさびないよラな場所に置いてください。 

使用しないときは水を捨ててください。 

タンク-トレイに水を入れたまま放置すると、 
カビや雑菌び繁殖しやすくなります。 


同じ場所で長時間ご使用の場合は、製品下 
部や巧周辺などのちれに注意してください。 

シミびついたり、カビの発生、変形、変色の 
原因になります。 

テレビやラジオ、電子レンジなど、磁気び 
出るものの近くで使用しないでください。 

製品び誤動作したり、映像の乱れや雑音の原圆こなります。 

本体の上に乗ったり、腰かけたり、物を載せたりしないでください。 

事故やけび、故障の原因になります。 


強制 


0 

禁止 


Q 

禁止 


壁-家具などか！530 cmlJLb 離してください。（側面、背面) 
上面は1 m W 上離してください。 

湿度センサーをふさびない 


カーテンなどで吹出□-吸気 □ 
ような場所に設置してください。 



30 cm 从 

30 cm 切上 


加熱気化式りパブリッド)加湿について 


加熱気化式加湿とは、加湿フィルターに風を当てて加湿する r 気化式」と、 
ヒーターで風を温風にして気化を補助する r 加熱式」を組み合わせた方式です。 

湯気（蒸気）や霧は見えません。 

加湿フィルターに風を当てて、水び気化した空気を吹き出す加湿方式（加熱気化式）なので、 
スチーム ファ ン式や超音波式のように湯気（蒸気）や霧は見えません。 


熱湯を使わない 

八イブリツド式 



巧 0:0:袋 巧 0: 0: 0:0: 
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各部の名称とはた 5 き 


前面 


タンクフタ 


湿度表示 歷けて光ります） 

現在の湿度を表示します。 

! 運転び「切」のとさは、表示しません。 
運転を「入」にすると約3日秒後に表示し 
ます。 

! 運転開始直後は「 一一 」と表示します。 

30秒後に湿度表示されます。 


湿度ランプ 


現在の湿度状態を色で表示します。 

〈現在湿度の目ち〉 

•オレンジ…多湿:約6日 ％!; Lb 

•青 . 適湿:約4日〜60%未満 

•ホ . 乾燥:約4 0 %未満 

お知らせ j 

現在の湿度び60%前後をしくは4日％ 
前後のとさ、湿度表示と湿度ランプの表 
示び一致しないことびあります。 


背面 



タンクキャップ 


水位窓 


タンクの 
水量び確認 
でさます。 


転倒 OFF スイツチ本体内部に搭載されています。 
転倒時、自動的に電源び 「 OFF 」 になります。 


トレイ 


温度センサー 
(本体内部） 


ノ卜 給水を検知するセン 
ヴーの一部です。 
内側の発泡スチ□一 
ルを絶対にはずさな 
いでください。 
センサーの一部です。 



加湿フィルターセット 



抗菌シート 



電源コード 
電源プラグ 
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C 操作部 ） 



運転スイッチ - 

運転の r 入」 r 則操作を行います。 

押すと"ピッ"とブヴーび鳴り、「自動」モードで運転を開 
始します。 

もラー度押すと、クールダウン運転（フアンのみ動作）を 
約3□秒間行った後、自動で運転停止します。 


〇 〇 


04 H 08 H 〇省エネ〇急速 
02 H 06 H 〇屈罰〇標準 



給水ランプ 


タンクの水びなくなると"ピッピッ"とブヴー 
び已回鳴り、ランプび点滅してお知らせし、 
運転び自動停止します。 

タンクに水を給水し、本体にセットしてか 
ら運転スイッチを2回押すと、給水ランプ 
び消打し、運転を開始します。 


運乾切替スイッチ 

運転モードを選択します。 

押すと"ピッ"とブヴーび鳴り、選択した 
モードランプび点なします。 

押すごとに、切り替わります。 


チャイルド□ックスイッチ 


吗動餐ネ ？ i 準? i 速 

t I 


お子さまなどによるいたずら操作を防止す 
るときに使用します。 

約3秒間押すと"ピッ"とブヴーび鳴り、ラン 
プび点灯してチャイルド□ックび設定され 
ます。 

チャイ J レド□ックをすると、運転スイッチ「切」 
の操作!^ソ外のスイッチ操作びでさなくなり 
ます。 


- 切タイマースイッチ 

設定した時間に時間、4時間、6時間、8時間）を運転し、 
自動停止します。 

押すと"ピッ"とブヴーび鳴り、設定したタイマー時間の 
ランプび点灯します。 

押すごとに切り替わります。 


解除するときは、再度約3秒間押します。 
"ピッ"とブヴーび鳴り、ランプび消灯し、 
解除されます。 


切タイマーを使用する場合は、タンクの水量を確認し 
て < ださい。 

(水びかないと、設定時間より早く停止することびあり 
ます。） 


C U'y—j d-' り C U 、 り C U 、 り 

2 H に時間）一 4 H (4 時間） -6 H (6 時間）一 8 H (別寺間） 

I 

-消灯(連続運転） 


^お知 S せ) - 

湿度表示及び湿度ランプは目ちとしてお使いください。 

. 本体内部の湿度センサーで検知した湿度を表示します。 

•急激な温度-湿度変化や設置状況などの影響により、正しい湿度表示をしないことびあります。 
• お手持ちの湿度計の表示と差び出ることびあります。 

• 湿度は温度の変化に応じて値び変わります。 

•空気の流れび良いところと悪いところでは、湿度び異なることびあります。 
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使いかた 


準備…タンクに水を入れまず。 


1.本体を水平な場所に置き、 
タンクフタをはずしまず。 



2. タンクを本体か 5 取り出します。 



•タンクを落とさないように注意してく 
ださい。 

•本体に直接水を入れないでください。 
本体内部に水び入り、感電•ショート • 
発乂の原因になります。 

♦タンクを取り出すときに、タンクから 
しずくび落ちる場合びありますので、 
を意してください。 

水びこぼれたまま放置すると、床を腐 
食させる恐れびあります。製品下部や 
床を定期的に清掃してください。 


3-タンクキャップをはずし、タンクに水を入れまず。 



•必ず水道水（飲用）を入れてください。 
一般に水道水は塩素殺菌処理されており、 
雑菌び繁殖しに < いためです。 

•水を入れるとさ、タンクから水びあふれ 
出ないように注意してください。 

• 4 crcii (上の水や化学薬品 • 巧れた水- 
芳香剤や洗剤などは入れないでください。 
本体の変形や故障の恐れびあります。 

• 浄水器の水 • アルカリイオン水’ミネラ 
ルウォーター•井戸水などは入れないで 
ください。 

カビや雑菌び繁殖する原因になります。 


4-給水後、タンクキャップをしっかりと締めまず。 



广 占原頁し 、 J - - 

• タンクキャップノ くッキンびタンクキャップ 
に取付けてあることを確認してくださし、 
•水漏れびないことを確認してください。 
•タンクキャップをしっかり締めてください。 
締めにくいときは、キャップを開けるち 
向に一度回し、タンクとかみ合わせてく 


5.タンクを本体にセットし、タンクフタを締めまず。 


加湿フィルター、吸気フィルターをはず 
したまま使用しないでください。故障の 
. 原因になります。 


已 


運転する 


1.本体を水平な場所に置き、 

電源プラグをコンセントに差し込みまず。 


2 .運転スイッチ 


平5な 
場所に置< 



0)) を巧します。 



3.運乾切替スイッチを巧して、運転モードを選択しまず。 

「運転モードについて」 （7 ページ）をご覧ください。 



4.必要に応じ、切タイマー、チャイルド□ックを操作します。 

(4 ページをご覧ください。） 























































































, 使いかた（つづき) 


運転モードについて 


運転切替スイッチを押して選択します。 
押すごとに切り替わります。 

自動^省エネ^標準^急速 

t _ I 



「自動」ラシプ巧 
点 t 7 



〇 省 I ネ 〇 急速 

•mu 〇 標準 



運転切替 


お部屋の湿度をチェックしなびら、快適湿度（約日日〜 
6日％)を保つよラに、風量-ヒーターの運転を自動で 
コント□ールします。 



風■「弱」.ヒーター「切 J で運乾しまず。 

消費電力や運転音を抑えて加湿したいとさ、 
湿度をキープしたいときにおすすめします。 

凶 

運転切替 


「省ェ7」ラシプ巧 
点 t 7 


〇急速 

oiD 〇標準 



「標準」ラシプ巧 
点け 


運転切替 


風量「弱」 • ヒーター「入」で運転しまず。 

運転音を抑えたいときにおすすめします。 



〇省てネ •急速 

〇國〇標章' 


圓 


「急透」ラシプ巧 
点巧 


運転切替 


風 量 「強」 • ヒーター「入」で運転しまず。 

すばやく湿度を上げたいとさにおすすめします。 
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運輯を停止する 


1.運転スイッチ IcDj を巧しまず。 

2 . クールダウン運乾（ファンのみ動作）を約 30 秒間行った後、自動停止しまず。 

^お知! 5 せ） - S 

♦八イブ U ッド加湿は、水び低溫で蒸発しているため湯気（蒸気）や霧は見えません。 

♦運転時にタンクから「ポコポコ」という音びしますび、水を供給するときに発生する気泡による 
をので異常ではありません。 

♦運転時に、本体の電気部品から「カチッ」といラ音びすることびありますび、異常ではありません。 
♦温度や湿度の条件によって加湿量び変化します。 

湿度の高いとさや室温の低いとさは、水び気化しにくく、加湿量び低下します。 

♦運転停止直後や部屋び寒いとさは、タンクフタや水位窓内側び結露することびありますび、故障 
ではありません。 

\_ y 


給水ランプが点滅したときは 


タンクの水びなくなるとブヴーと給水ランプの点滅でお知らせします。 
運転は自動停止します。 



〈給水後に運転を開始するとき〉 

1.タンクに水を入れて本体にセットします。 

(己ページをご覧ください。） 

2 .運転スイッチ I の I を巧して、一旦「切」にしまず。 

3.再度、運転スイッチ I の)を巧して、運転を開始します。 

「自動」 E —ドで運転び開始されます。 

广 (ぁ原頁しり - 

♦長期間ご使用にならないとさは、節電のため電源プラグを抜いてください。 

(運転停止の状態でち約1 W の電力を消費しています。） 

•凍結の恐れびあるときは、タンクとトレイの水を捨ててください。 
t また、トレイの水び凍結した状態で運転しないでください。 
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, 使いかた（つづき) 


使い終わった5 


1.クールダウン運転（約 30 砂間）が終了し、本体の運転が停止していることを確認します。 
2 . 電源プラグをコンセントか 5 抜きまず。 


3 


-タンクフタを開けてタンクを取り出し、タンクに残った水を排水します。 



タンク内の水は、毎日新しい水と入れ替えて 
ください。 

きれいな水をかし入れ、振り洗いしてください。 


タンクを落とさないようにを意 
してください。 


4. トレイを本体か5引き出し、トレイに残った水を排水します。 




トレイの排水の際は、加湿フィルターセッ 
卜び落ちないよラに手でおさえて排水して 
<ださい。 

排水後、加湿フィルターセット、抗菌シー 
卜び確実にセツトされていることを確認し 
て < ださい。 


曰.トレイ-タンク-タンクフタを本体にセツトしまず。 




•トレイを引さ出すとさは、先にタンクを取りはずしてください。引さ出せません。 

• トレイを引き出すときは、本体内部に水びこぼれないようを意しください。 

本体内部にこぼれた場合は、すぐにふき取ってください。 

• トレイの出し入れは、本体び動かないように押さえてゆっくり行ってください。 

• トレイは本体との間にすき間びないように、しっかり取付けてください。 

運転していてを加湿されない原因になります。 

参タンクの水は、毎日新しい水道水と交換してください。 トレイは本体とずき間がない 

変色、悪臭の原因になります。 ように取付けてください。 



持ち運ぶとを 


! 製品を持ち運ぶとさは、運転を停止してください。 

1.電源プラグをコンセントか 5 抜きまず。 



2 .八ンドルを持ち、水平に持ち運びまず。 


- 

♦傾けたり、ゆすったりしないでください。 

♦タンク、トレイに水び残っている場合は、こぼれる恐れび 
あります。必ず、排水してから、持ち運んでください。 
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お手入れと保管 


トレイのお手入れ…]週間に]回程度 


トレイの水が巧れたり、内面が水あかでヌルヌルしたときは、お手入れをしてください。 
排水ずるときは、必ず本体か5トレイを取り出してください。 


①加湿フィルターセット 
をはずしまず。 


②トレイに残った 
水を排水しまず。 




①トレイの突起の下にフ□—卜 
を入れまず。 


③トレイ内を水洗いしてちれを落としまず。 

細部は綿棒や歯ブラシなどでミちれ 
を落とします。 

トレイの外側の水気はふさ取って 
<ださい。 

! フ a - H ま、はずさないでください。 

! 発泡スチ□-ルをセンサーの一部 
です。絶対にはずさないでください。 

フ□ー トがはずれたとき - 

②フ□ートの片側の軸をトレイ 
の穴に差し込みます。 



④お菌シートを 
軽くすずぎまず。 





⑤反巧側の軸も同様に穴に 
差し込みます。 


フ □- 



C 加湿フィルターのお手入れ…]ヶ月に]回程度. 


吹き出す空気がにおったり、加湿フィルターに水あか（白いかたまり）び付着し、 
加湿量び低下したときはお手入れしてください。 


①加湿フィルターセットをトレイか!5 



③ 加湿フィルターキヤップを矢印の方向 
にまねしてはずしまず。 


〈加湿フィルターの巧れやにおいが気になる場合〉 

①めるま湯（約40で）1 .5 L あたりクエン酸約10呂（大さじ1杯）を入れ 
て溶かしまず。 

•クエン酸は薬局-薬店でお求めになれます。 

③加湿フィルターを約2時間つけておきます。 

⑤水道水ですすぎ洗いをします。 

されいな水を使用してください。 

水を入れ替えて2〜3回繰り返します。 



加湿フィルターを加湿フィルター卽 
か!5引き巧きまず。 



广 パ^原具しい - - 

•加湿フィルターはブラシなどでこすったり、洗濯機で洗わないでください。 

また、縮みの原因になりますので乾燥機で乾かさないでください。 
•すすぎび不十分ですと、クエン酸のにおい、本体の変形、変色の 
原因になります。 

•クエン酸は幼児の手の届かないところで保管してください。 


⑤ 加湿フィルターは、水かめるま湯 
で巧し洗いをしまず。 

加湿フィルター軸、加湿フィルター 
キャップは歯ブラシ等で水洗いを 
してください。 

④ 加湿フィルター卽に加湿フィルター、 
加湿フィルターキャップを取付けます。 

⑥ 加湿フィルターセットをトレイ 



r 加湿フィルターの表面には、使用ととをに赤茶色や白い固まりび付意^ 
しまず。これは水道水に含まれる不純物（カルシウムなど）のためで 
L 異常ではありません。 _ _ J 


- 加湿フィルターの交換について - 

加湿フィルターの交換時期の目安は、約10シーズンです。 

(1 日8時間運転、1シーズン目ヶ月間使用の場合） 

水質によって寿命び変わるため、次の場合は交換してください。 
•お手入れしてち異臭びする。 

•加湿されない。（タンクの水び減らない。） 

• 加湿フィルターの傷みびひどい。 


廃棄するとさは、不燃物として廃棄してください。 



製品番号： SK - FT 12 
製品名：加湿フィルター 

詳しくは] 3ページ「部品 • 消耗品 
について」をご覧ください。 
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お手入れと保管 (つづを) 


C タンクのお手入れ…毎日 


①タンクに水を入れ、 
キャップを締めます。 




C 吸気フィルターのお手入れ…]週間に]回程度 


①本体背面か5 フイルター 枠を 


取りはずします。 



フイルター枠 


吸気フィルターのセット方法 





ツメ部分（目ケ所） 


吸気フィルター 
を図のツメ部 
分に入れ込ん 
でセットします。 


③掃除機でフィルター枠と 
吸気フイルターのほこり 
を吸い取ります。 



フィルター枠 


广 か3巧真し 、 ) - 

吸気フィルターび掃除機に 
吸い込まれないようにを意 
して < ださい。 


⑤吸気フイルターとフィル 
ター枠を本体に取付けまず。 



閉じる 


フイルター枠 


广 か3願し 、 ) - ' 

吸気フィルターを本体に確実 
に取付けてください。 


本体のお手入れ… ] ヶ月に]回程度 



やわらかい布で本体の巧れをふき取ります。 

巧れび落ちにくい場合は、台所用洗剤をうすめ、布に浸してからよくしぼって 
ふき、その後乾いた巧でふき取ってください。 





シンナー-ベンジン-スプレー式クリーナー類は、 
変質-変色の恐れびありますので使用しないで< 
ださい。 



♦お手入れ後、トレイ-タンク-加湿フィルター、抗菌シートなど、各部の水分を 
よく而き取って陰干しし、十分に乾燥させてください。 

とくに加湿フィルターは十分に乾燥してください。カビや臭気発生の原因になり 
ます。 

♦保管するときは、取扱説明書といっしよにお買い上げ時の箱に入れるか、ポリ袋 
などで包み、湿気の少ないところで保管してください。 



/ ザ - r レ I - 修理•ヴービスをお申しつけになる前に下記の点を 

し ru けこで IcK ぉ ilK くださし、。 


こんなとをは？ 

調べるところ 

処 置 

本体び動作しない 

チャイルド□ックびセットされていませんか？ 

チャイルド□ックを解除してください。 

一4ぺージ 

電源プラグびコンセントからはずれていませ 
んか？ 

正しく接続してください。 一6ページ 

給水ランプび点滅していませんか？ 

タンクに給水してください。一已- 8ページ 

タンクに水び入っ 
ているのに「給水」 
ランプび点滅して 
いる 

フ□ートび引っ掛かっていませんか？ 

ゴミなどび、付着していませんか？ 

フ□ートび正しく取付けられていますか？ 

ゴミなどを取り除いてフ□ー トを正しく取付 
けてください。 一]日ページ 

トレイび本体に確実に入っていますか？ 

本体とトレイの間にすき間びないように、確 
実にセットしてください。 

タンクをセットした直後ではありませんか？ 

トレイに水びたまるまで、しばらく待ち、電 
源スイッチを押してください。 

本体び傾いていませんか？ 

本体を平らな場所に置いてください。 

吹出□から風び 
出ない 

吸気フィ J レターび巧れていませんか？ 

吸気フィルターのお手入れをしてください。一] ] ページ 

加湿フィルターび巧れていませんか？ 
目詰まりしていませんか？ 

加湿フィルターのお手入れをしてください。 

一1日ぺージ 

トレイび本体にきちんとセットされていますか？ 

本体とトレイの間にすき間びないように、きち 
んとセットしてください。 

加湿量び低下して 
さた 

户ンクの水び減ら^ 
1な<なってさた； 

加湿フィルターび巧れていませんか？ 

加湿フィルターのお手入れをしてください。一1日ぺージ 

加湿フィルターはセットされていますか？ 

加湿フィルターをセットくださし、一10ページ 

吸気フィ J レターび巧れていませんか？ 

吸気フィルターのお手入れをしてください。一] ] ページ 

においびする 

加湿フィルター-トレイび巧れていませんか？ 
水び巧れていませんか？ 

お手入れをしてください。 一1日ページ 

タンクから水び 
ちれる 

タンクキャップをしっかり締めていますか？ 
タンクキャップノ くッキンは取付けてありますか？ 

タンクキャップノ（ッキンをタンクキャップに取 
付け、タンクキャップを確実に締めてください。 

湿度び上びらない 

部屋び適用床面積より広すざませんか？ 

「仕様」欄の適用床面積を目安にご使用ください。 

「標準」または「省エネ」モードになっていませんか？ 

「自動」または憶勘運転モードでご使用ください。 

窓や戸び開いている。 

窓や戸を締めてご使用ください。 

「湿度表示」と 
他の湿度計の 
表示び違う 

同じ部屋でち場所によって湿度差びあります。また、加湿器の湿度センサーと市販の湿度 
計では、精度や湿度の変化に対する応答の速さなどび異なるため、必ずしも一致しないこ 
とびあります。施度表示は目安としてお使いください。） 


こんなとさは？ 

説 明 

湯気(蒸気）び出ない 

この加湿器は温風を加湿フイルターにあてて水を気化させるち式です。 

湯気（蒸気）は見えません。 

タンクから「ポコポコ」 

と音びする 

タンクからトレイに水び供給される時に、タンク内に空気び入ります。このとさの音び 
「ポコポコ」と聞こえます。異常ではありません。 

本体の運転スイッチ 
を押してち、本体び 
すぐ1 し 停止しない 

運転スイッチを押した後、約3日秒間クールダウン運転を行います。本体を停止すると 
さに内部の熱を外に逃びすためです。 
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部品 • 消耗品について 


製品番号 

製品名 

価 格 

SK - FT 12 

加湿フィルター （1 個） 

4,200円（本体価格4,000円） 

SK - FT 13 

抗菌シート （1 枚） 

630円（本体価格600円） 


加湿フィルターは消耗品です。 

加湿フィルターと抗菌シートのお求めは、付属のごを文八ガキをご利用いただくか、販売店または「お客様ヴービ 
ス係」にお問い合せください。 

干 959-0292 新漏県燕市吉田西太田 2084-2 ■ 

ツインパ‘-ドエ業(株）「お客様ヴービス係」 


消費税法の改正により、消費税相当額を含んだ支払総額で価格を表示しています。 

消費税は平成16年4月現在の税率に基づいて計算されています。 

〈交換の目ち> 

加湿フィルター：•お手入れしてち異臭びする。 抗菌シート：•やぶれたりして傷んだとさ。 

•加湿されない（タンクの水び減らない） 

•加湿フィルターの傷みびひどい。 


フタ ー サービス 


1•保証書 

•裏表紙に添付しています。 

•保証書は「お買い上げ曰と販売店名」の記入 
をお確かめのうえ、販売店からお受け取り< 
ださい。 

• 保証書をよくお読みになり大切に保管して< 
ださい。 

2. 保証期間 

お買い上げ曰から]年間です。 

ただし、加湿フィルターは消耗品ですので、 
保証期間内でを「有料」とさせていたださます。 
なお、保証期間中でわ有料修理になることび 
ありますので、保証書をよくお読みください。 

3. 修理を依頼されるとを 

取扱説明書の内容をお確かめいたださ、なお 
異常びあるとさは、電源プラグを抜いてから 
お買い上げの販売店または「お客様サービス係」 
に修理をご相談ください。 

•保証期間中の修理 
保証書の規定により無料修理します。 

製品に保証書を添えてお買い上げの販売店ま 
たは「お客様サービス係」までお申し出くだ 
さい。 

• 保証期間がずざている修理 

修理により使用できる製品は、お客様のご要 
望により有料修理させていたださます。お買 
い上げの販売店または「お客様サービス係」 
にご相談ください。 


4.補修用性能部品の保有期間 

• この湿度センサー付八イブリツド加湿器の 
補修用性能部品の保有期間は製造打切り 
後己年です。 

•性能部品とはその製品の機能を維持するた 
め(し必要な部品です。 

5- アフターサービス についてご不明の場合 

お買い上げの販売店または「お客様サービス 
係」にお問い合わせください。 


〈修理料金のしくみ〉 

修理料金は、技術料 • 部品代などで構成されてい 
ます。 


技術料 

故障した製品の修理および部品交換 
などの作業にかかる料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 


〈修理部品について〉 

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や 
外観色を変更することびあります。 


お客様 サービス 係 

函(フ IJ — ダイヤル） 0120—337—45己 
FAX (0256) 93-1077 

お電話承り時間:平日(月曜〜金曜)午前9時〜午後5時 
干 959-0292 新瀉県燕市吉田西太田 2084-2 


お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでくださし、。 
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電 源 

AC100V 已 0/60HZ 

運転 モード 

急速 

標準 

省エネ 

消 費 電力 

380W 

24日 W 

2己 W 

カロ 湿 量（約）※] 

己 OOmL/h 

320mL/h 

18日 mL/h 

使用時間の目安※] 

約8時間 

約] 2時間 

約22時間 

タンク容量（約） 

4.0 L 

適用床面積〈目安〉※2 
「急速」運転時 

木造和室 

8.已畳 

プレ八ブ洋室 

]4畳 

電源コードの長さ（約） 

1 .8m 

製 品 寸 法（約） 

巾畐:36己X奥イ于20 Ox 高さ:39己 mm 

製品 質量（約） 

6.0 kg 

付属品 

加湿フィルター…1、巧菌シート…](とをに本体装着済） 


注）運転び「切」の状態でち約日. 2W の電力を消費しています。 
:室温20む、湿度30%での値です。 


《2 :適用床面積の目安は日本電機工業会規格 (JEM 1426) に基づき、プレ八ブ住宅洋室の場合を最 
大適用床面積とし、木造和室の場合を最小面積としたわのです。ただし、壁•床の材質、部屋の 
構造、使用暖房器具などによって適用床面積は異なります。 


♦この製品は、日本国内用に設計•販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用でさません。 
海外での修理や部品販売などのアフターサービスわ対象外となります。 


1 - 

女長年ご使用の加湿器の点検を！ 

愛情点検1 

ご使用の際 
このようなことは 
ありませんか。 

•水われする。•電源プラグや電源コードび 
異常に熱くなる。♦電源コードに傷び付いてい 
たり、電源コードを動かすと通電したりしなかっ 
たりする。♦本体び異常に熱かったり、こげ臭 
い臭いびする。♦運転中に、異常な音や振 
動びする。•その他の異常•故障びある。 

► 

ご使用 
中止 

故障や事故防止のため、 
コンセントから電源プラ 
グをはずし、必ず販売店 
にご連絡ください。点検- 
修理に要する費用などは 
販売店にご相談ください。 
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